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Königreich Preußen. 


SD Areis Bitburg, Reg. Bez. Trier: 


‚Aufgenommen v der Topogr. Abteilung 
der Königl. Pr: Landesaufnahme 1885. 


Herausgegeben von der Kartogr: Abteilung der Königl. Preuß. Landesaufnahme 1888. 
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1 geographische Meile = 7420.44 Meter . 


Berichtigt 1909. 


Die Zahlen geben. die Höhen über Normal -Null in Metern an. 


Im Gradnetz der Landesaufnahme liegt Greenwich 17°39 576 öv. E 
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